Weronika I" voto Kwiatkowska 2° Malicka 


przeżywszy lat 74, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramen- 
tami, zasnęła w Panu dnia 18 Czeryvca 1895 r. 


W ciężkim smutku pogrążona rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na 
wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się we Środę dnia 19 b. m. o godzinie 5 popołudniu z domu pod L. 20 
przy ulicy Krupniczej wprost na cmentarz. 


Konoes. Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego, ul. Kopernika 8 


